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woselbst cVl die specifische Warme des Dampfes bei constantem Volumen sein soil, und ebenso nehmen wir fiir die Fliissigkeit an
woselbst C2 eine Art specifischer Warme fiir die Fliissigkeit bedeutet Dam it wird
Die Unsicherheit dieser Gleichung darf aber nicht ausser Acht gelassen werden. Es ist vorausgesetzt, dass gesattigter Dampf, der stets ge-sattigt bleiben soil, sich so verhalt wie ein Gas, also bei Erhaltung der Sattigung und Erhaltung der Dichte nach einer Warmezufuhr die Energie so andert wie ein Gas bei gleicher Warmezufuhr und bei Erhaltung der Dichte, wobei letzteres nothwendig uberhitzt wird (vergl. S. 142). Nun setzen wir
1
und fiir Q" schreiben wir Q, so wird
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also nach 28) auf Seite 429 des ersten Bandes
Wir vernachlassigen noch v% gegen vl^ setzen nach dein Boyle-Gay-
7? *)*
Lussac'schen Gesetz t?, = ----- und bekommen damit
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oder indem
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gesetzt wird,
woraus folgt
11)
oder
cc  bedeutet   eine   Integrationsconstante.      Das  ist   die  von   Hertz l) abgeleitete Dampfspannungsgleichung.    Sie gilt nur fiir hinreichende
l) Wiedem. Ann., Bd. 17, S. 193 ff. Elemente unter normalem Druck so abweichend von einander, dass sie sich liber ein Intervall von inehr als 2000° er-strecken. In der That sind bis jetzt all genie in giiltige Gesetze nicht gefunden; eine Reihe von Regeln, welche in beschrankten Gebieten und bis zu einem gewissen Grade von Genauigkeit ausreichend sind, hat man jedoch allniahlich ermittelt.
